ALFONS SOKOLOWSKI 
WŁAŚCICIEL DÓBR KĘPKA, 


po długieh i ciężkich cierpieniach zakończył życie dnia 
7 listopada 1898 r., przeżywszy lat 52. 


Stroskana żona, synek I rodzina zapra- 
szają Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych 
na exportacje w dniu 18 b. m. o godzi- 
nie 4-ej po południu, do kościoła para- 
fijalnego w Grabkowie, dnia zaś następ- 


nego na nabożeństwo o godz. IO-ej rano 


oraz wyprowadzenie zwłok na cmentarz 
miejscowy. 


- BLĘQOWSKIEGD W WŁOCŁAWKU. 


